NORMESdeCABLAGE 



XLR 3 broches 



Broche 



1 



Masse (0) 



Point chaud (+) 



Point fro id (-) 



JACK Stereo 6,35 
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V 0*/ 


Femelle 


Male 



Broche 


Ligne symetrique 


Insert 


Casque 


1 


Masse 


Masse 


Masse 


2 


Point chaud (+) 


Depart 


Gauche 


3 


Point froid (-) 


Retour 


Droite 




JACK Mono 6,35 



Broche 



-4 



Masse {0} 



Point chaud (+) 
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XLR 3 BROCHES : 



XLR male, cote 
soudures 



Point 
chaud (+) 



1 



XLR femelle, cote 
soudures 



1 



MASSE MASSE 




Point cnaud 

w 



Point froid {-) 



Point froid (-) 



JACK STEREO 6.35 




JACK MONO 6.35 : 




RCA 



Broche 




1 


Masse {0} 


2 


Point chaud (+) 



SPEAKON 4 
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Broche 






basse ou large bande + 




basse ou large bande - 


2+ 


aigu + 


2- 


aigu - 
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